r 

Data File Name 
r Folder 

Sample Name 

Sample ID 

Sample Position 

Injection Size 
• Sample Type 

Method 
HBatch Name 
[ jRunTime User 
'Acquisition Time 
r Current Time 


Data Processing Results 

DATA_008 

230706 

Blu 1 pool 4 F3/45ul inj 2ul 

3 

0.0000 
Sam 
M-AN-41 


micromass 
11:40:11 Date 
12:28:05 Date 


23/07/06 
23/07/06 


Analysis of Reference Gas Data 
L Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.30 


~; Time 


Major 

Ratio 2/1 

Ratio 3/1 

122 . 6 

8 

.660E-8 

1.1780E-2 

4.2525E-3 

182.6 

8 

.668E-8 

1.1781E-2 

4.2527E-3 

_ 242.6 

8 

673E-8 

1.1781E-2 

4 -2531E-3 

2423 .5 

8 

560E-8 

1.1783E-2 

4 .2534E-3 

U 2483.5 

8 

558E-8 

1.1782E-2 

4.2529E-3 

2533.5 

8 

621E-8 

1.1782E-2 

4.2533E-3 


y 
Q 

( 

n 

Li- 


Std Dev Of Fit 5.9183E-7 2.6505E-7 

Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 
C02 


.!. me .... H !^ ght Area 2/l 3 /l dC13Pk dC13Bkd d018Pk d018 


798.5 2.00E-8 1.2123E-7 1.1616E-2 

867.4 6.17E-9 3.4892E-8 1.1822E-2 

1244.7 2.49E-9 2.1148E-8 1.1848E-2 

1306.2 7.10E-9 6.5412E-8 1.1854E-2 

1336.6 2.32E-9 1.8245E-8 1.1845E-2 

1375.6 1.42E-9 1.2239E-8 1.1852E-2 

1651.5 3.59E-9 3.9165E-8 1.1864E-2 


4 

.4640E-3 

-50 

.60 

-61 

70 

29 

47 

q 

4 

•2211E-3 

-30 

.66 

-62 

20 

-26 

65 

11 

4 

.1951E-3 

-28 

.25 

-63 

83 

-32 

67 

18 

4 

1696E-3 

-27 

54 

-63 

93 

-38 

55 

1 9 

4 

1806E-3 

-28 

40 

-63 

99 

-36 

03 

1 9 

4 

1854E-3 

-27 

78 

-64 

02 

-34 

91 

1 9 

4 

1692E-3 

-26 

65 

-63 

59 

-38 

67 
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